Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku 
Państwowa Opera i Filharmonia Bałłycka w Gdańsku 


oniczny 


Wykonawcy: 


Akademicka Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Sł. Moniuszki 
w Gdańsku 


Dyrygent: 
ZYGMUNT RYCHERT 


Soliści: - Mirosława PAWLAK — skrzypce 
Andrzej KOSECKI — baryton 
Program: St Moniuszko - Uwertura do opery „Flis“ 
M. Karłowicz - Koncert skrzypcowy 
T. Baird - 4 Sonety miłosne na baryton 
i orkiestrę 
L. Różycki - Poemat symfoniczny „Mona Lisa 
Gioconda‘ 
1985.03.14 — Sala Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej 


godz .19.00 w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15 


Now. Z-7 zlec. 78-85 nakł. 150 E-6 


